Dallas 

達拉斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


達拉斯 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 
背板 採美背 式處理 


118卜 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


2 


551-1  (8+1D 

達拉斯 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 18汉 深 213X 高 98.5( 公分） 

B43252  (210000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺) 

551-2  (9+12) 

達拉斯 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 151. 5X  深 21 3X  高 98,5( 公分) 

B4321 0(1 75000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


(6)  551-6  (A138) 

達拉斯 3.6 尺 六斗櫃 

寬 109X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B321 16  (96700) 


7)551-7  (A135) 

* 達拉斯 1.65 尺一抽 床頭櫃 

寬 sox 深 40X 高 46( 公分） 

B6548  (40000) 


: .11.)551  - 11  (A121-1+A120)  (13)  551-13  (A120) 


達拉斯 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 46  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

@551-12  (A121) 

達拉斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


達拉斯 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

B2190  (75000) 

(單邊 抽屜） 


⑯ 554-2  (A140) 

** 達拉斯 2.7 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 58X 高 195( 公分） 

B321 30  (108000) 


：15)  554-1  (A139) 

達拉斯 2.7 尺衣櫥 (收 納) 

寬 80X 深 58X 高 195( 公分） 

B321 52  (127000) 

(附活 動隔板 3 片） 


@ 554-3  (A141) 

達拉斯 1.3 尺衣櫥 (三 抽) 

寬 40X 深 58X 高 195( 公分） 

B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 2 片） 


(17)  887-1  (A152+A149) 

達拉斯 4 尺 L 型書桌 

寬 121.5X 深 60X 高 195( 公分） 

B32140(117000) 

(附活 動隔板 3 片） 


(18)  1021-9  (24092613) 

••••• 

洛 娜餐椅 (皮） (8531-808) 
寬 52X 深 46X 高 74( 公分） 

B5438  (31700) 

(坐高 47.5 公分） 


:3)  551-3  (10+13)  (8)  551-8  (A134) 

** 達拉斯 3.5 尺 被櫥式 單人床 ~ 達拉斯 6 尺 被櫥頭 

寬 1 06X 深 21 3X 高 98.5( 公分）  寬 1 82X 深 26X 高 98.5( 公分） 

B321 62  (1 35000)  B32106  (88300) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


4 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


*4}  551-4  (A136+A136-1) 

** 達拉斯 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 142.5( 公分） 

B32146  (122000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


(9>  551-9  (A133) 

** 達拉斯 5 尺 被櫥頭 

寬 1 51 .5X 深 2砍 高 98.5( 公分） 

B1988  (73400) 


@ 551-5  (A137) 

*** 達拉斯 化妝椅 

寬 41.5X 深 35X 高 43( 公分) 

B3216(13400) 


@ 551-10  (A132) 

* 達拉斯 3.5 尺 被櫥頭 

寬 106X 深 26X 高 98.5( 公分) 

B9872  (60000) 


551 


552 


床板採 用六分 木心板 
床箱附 3 個抽屜 


Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


◄抽屜 為兩層 置物架 


►附活 動隔板 1 片 


Sleeping  room  || 臥 室系列 I 床 組衣櫥 、斗櫃 

h c C MEI 


內裝 說明圖 

^ 72  72 


137 


27 


[單位 公分] 


:::•  553-1  (A143) 

達拉斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 211.5X 深 61X 高 197( 公分） 

B65400  (333000) 


3)  553-3 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 


達拉 斯衣櫥 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 pu 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 


內裝 說明圖 


117 


87.5 


137 


27 


[單位 公分] 


2 


2}  553-2  (A142) 

** 達拉斯 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150.5X 深 61X 高 197( 公分) 

B43288  (240000) 


採用 5mm 茶 鏡玻璃 


1 


臥室 系列 


床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


553 


▼ 


內裝 說明圖 


100 


86.5 


[單位 公分] 


554-1  (A139) 

達拉斯 2.7 尺衣櫥 (收 納) 

寬 80X 深 58X 高 195( 公分） 

B321 52  (127000) 

(附活 動隔板 3 片） 


*2}  554-2  (A140) 

' 達拉斯 2.7 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 58X 高 195( 公分） 

B321 30  (108000) 


3}  554-3  (A141) 

達拉斯 1.3 尺衣櫥 (三 抽) 
寬 40x 深 58X 高 公分） 
B321 24  (103000) 

(附活 動隔板 2 片） 


本系列 產品皆 可訂做 


達拉斯 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 
壓紋 觸感猶 如實木 
背板 採美背 式處理 


；4)  887-1  (A152+A149) 

** 達拉斯 4 尺 L 型書桌 

寬 121.5X 深 60X 高 195( 公分） 

B32140(117000) 

(附活 動隔板 3 片） 


*5}  888-3  (A152) 

達拉斯 2 尺開 放書櫥 

寬 60X 深 32X 高 195( 公分） 

B8768  (56700) 

(附活 動隔板 3 片） 


6 } 1021-9  (24092613) 

••••• 

洛 娜餐椅 (皮） （8531-808) 
寬 52X 深 46X 局 74( 公分） 

B5438  (31700) 

(坐高 47.5 公分） 


床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


554 


•i:::  563-1  (10+12) 

~ 格瑞斯 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 82X  深 21 3.5X  高 98.5( 公分） 

B43252  (210000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


*5}  555-5  (7702-1 B) 

** 艾麗斯 2.6 尺 化妝鏡 

寬 80X 深 15X 高 60( 公分) 

B6540  (33400) 


*9}  555-8  (7701-B+A03) 

* 艾麗斯 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54.2X 深 40X 高 46.5( 公分） 

B7652  (43400) 


2}  563-2  (11+13) 

格瑞斯 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 51 .5X  深 a 3.5X  高 98.5( 公分） 

B43210  (175000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


；6)  696-7 

化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


563-6  (589) 

格瑞斯 6 尺 被櫥頭 

寬 1 82X 深 26.5X 高 98.5( 公分） 

B32106  (88300) 


*3}  555-3  (4+5) 

** 艾麗斯 3 尺 化妝台 (全 組) 

寬 90X 深 45X 高 134.5( 公分） 

B32131  (109000) 

(含 椅） 


V)  555-6  (7705-B+A05) 

** 艾麗斯 2.6 尺 五斗櫃 
寬80乂深45.以高111.5(公分） 
B321 24  (103000) 


；11：  563-7  (581) 

** 格瑞斯 5 尺 被櫥頭 

寬 1 51 .5X  深 26.5X  高 98.5( 公分） 

B1988  (73400) 


>}  555-4  (7702-2 B+A06) 

* 艾麗斯 3 尺化妝 台下座 

寬 90X 深 45X 高 74.5( 公分） 

B2191  (75900) 

(含 椅） 


:8)  555-7  (7703-B+A05) 

** 艾麗斯 2.6 尺 三斗櫃 

寬 80X 深 45.1  X 高 74.1( 公分） 

B1988  (73400) 


::12)  555-1  1 (583-1+582) 

格瑞斯 6 尺抽屜 式床底 

寬 181.5X  深 187X  高 25.5( 公分) 

B32146  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


555 


開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


-：  6 : 


man 


@ 555-12  (583) 

格瑞斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 151.5X  深 187X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


濟1 丨丨 :::丨^£^^ 


一、 .•二 


Alice 

-++- 

乂鹿斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


艾麗斯 產品不 可訂做 


艾麗斯 產 品解說 

材質 採用白 橡木紋 6 分 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 


格瑞斯 雙人床 可訂做 


格瑞斯 雙人床 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋， 
觸感猶 如實木 
背板 美背 式處理 


Sleeping r§m  I 臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


556 


艾麗斯 五款開 放式衣 櫥 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


•:  2 :• 


• 3 


4 


5 ) 


(7714-B+A09-2) 


(7711-B+A09-1) 


本系列 產品不 可訂做 


艾麗 斯衣櫥 產 品解說 

材質 採用白 橡木紋 6 分 正夾板 & 進口 正夾板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
結構 黑砂粉 體烤漆 五金架 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 

::1:)  557-1  (7711-B+A09-1) 

** 艾麗斯 2.6 尺雙 吊衣櫥 

寬 SOX 深 44X 高 191( 公分） 

B9876  (63400) 

2}  557-2  (7714-B+A09-2) 

** 艾麗斯 2.6 尺單 吊衣櫥 

寬 S0X 深 44X 高 191( 公分） 

B9874  (61700) 

*3}  557-3  (7712-B+A09-3) 

* 艾麗斯 2.6 尺三 抽衣櫥 

寬 80X 深 44X 高 191( 公分） 

B321 16  (96700) 

4}  557-4  (7715-B+A09-4) 

* 艾麗斯 2 尺單 吊衣櫥 

寬 60X 深 44X 高 19K 公分） 

B8768  (56700) 

；5)  557-5  (7713-B+A09-5) 

艾麗斯 2.6 尺收 納衣櫥 

寬 S0X 深 44X 高 19U 公分） 

B32100  (83300) 

6}  557-6  (1+2+5) 

** 艾麗斯 7.8 尺組 合衣櫥 

寬 240X 深 44X 高 191( 公分） 

B43250  (208000) 

•7)  557-7  (1+3+4) 

*** 艾麗斯 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分） 

B43260  (217000) 


(7712-B+A09-3) 


6 ： 


(7715-B+A09-4) 


2 :• 


(7713-B+A09-5) 


(5 


7： 


( 3 ;• 


(4 


■ • 


98 


Sleeping 


room 


臥室 系列 


床組 


72 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


557 


變化組 合 ■ 可自 由搭配 


•:  2 :• 


•:  3 : 


GO 

,3 

go 

i3 


臥 

室 

系 

列 

床 

組 


558-2  (1+2+3) 

艾麗斯 7.8 尺組 合衣櫥 

寬 240X 深 44X 高 191( 公分） 

B43266  (222000) 


2 


558-4  (1+2) 

艾麗斯 5.2 尺組 合衣櫥 

寬 160X 深 44X 高 191( 公分） 

B321 50  (125000) 


5 


558-6  (1+5) 

艾麗斯 5.2 尺組 合衣櫥 
寬 160X 深 44X 高 191( 公分) 
B321 76  (147000) 


| 


蠢 


子 

母 

床 


鏡 

台 


雙 

詹 

床 


逃 

[R] 

床 


558 


558-1  (1+4+5) 

艾麗斯 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分） 

B43244  (203000) 


2 


i 4 


幽 


558-3  (1+2+4) 

艾麗斯 7.2 尺組 合衣櫥 

寬 220X 深 44X 高 191( 公分) 

B4321 8 (182000) 


558-5  (1+3) 

艾麗斯 5.2 尺組 合衣櫥 
寬 160X 深 44X 高 191( 公分) 
B321 92  (160000) 


艾 麗斯五 款開放 式衣櫥 


4 • 


5 ) 


(12)  561-1  (466B) 

* 艾爾莎 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59X 高 197.7( 公分) 

B54394  (328000) 

(附 內鏡） 


1)513-1  (8+10) 

柏德 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 85.8X 深 2 1 4X 高 1 04( 公分） 

B4321 3 (177000) 

(不含 床墊） 


V)  559-4  (469B+A018) 

艾爾莎 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 73( 公分） 

B321 22  (102000) 


9)513-8  (463  B) 

••••• 

柏德 5 尺 被櫥頭 

寬 156X 深 24X 高 104( 公分) 

B2197  (80900) 


2)513-2  (9+11) 

柏德 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 156X 深 214X 高 104( 公分) 

B321 89  (158000) 

(不含 床墊） 

:3)  559-3  (462B+A018) 

^ 艾爾莎 3.5 尺 化妝台 

寬 103X 深 40X 高 132( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


6 } 559-5  (468B+A018) 

••••• 

艾爾莎 2.6 尺 五斗櫃 

寬80乂深40乂高118.6(公分) 

B321 18  (98300) 

V)  559-6  (461B+A018) 

••••• 

艾爾莎 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 47( 公分） 

B6546  (38400) 


:10::  668-5  (1004) 

••••• 

蕾妮 6 尺床底 (黑 色皮） 

寬 181X 深 190X 高 30( 公分) 

B32104  (86700) 

：ii：  668-6  (1004) 

••••• 

蕾妮 5 尺床底 (黑 色皮） 

寬 152X 深 190X 高 30( 公分) 

B2192  (76700) 


；4)  696-7 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


V;  513-7  (464B) 

** 柏德 6 尺 被櫥頭 

寬 185.8X 深 24X 高 104( 公分) 

B32109  (90800) 


12：  ：13： 


n 

■ 

D 

— 

562-1  (465  B) 

* 艾爾莎 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150X 深 59X 高 197.7( 公分) 

B54304  (253000) 

(附 內鏡） 


6 


Bode 

柏德 

臥 室系列 

Sleeping  room 


柏德 雙人床 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
床頭墊 高 級印花 紋乳膠 透氣皮 + 高密度 泡棉 

艾爾莎 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 


- 本系列 產品皆 可訂做 


►抽屜 為兩層 置物架 


床組 衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 


床組 I 衣櫥 、斗櫃 || 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  room 

TV  h c CHYAU  MEI 


臥 室系列 


Sleeping  room 


臥室 系列 


559 


560 


艾爾莎 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 


2 :• 


鏡片 玻璃為 3mm ， 可左 右移動 


•1:::  561-1  (466B) 

艾爾莎 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59X 高 197.7( 公分） 

B54394  (328000) 

(附 內鏡） 

2}  559-3  (462B+A018) 

艾爾莎 3.5 尺 化妝台 

寬 103X 深 40X 高 U2( 公分） 

B321 63  (136000) 

(含 椅） 

3}  696-7 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分） 

B3215(12500) 


▼ 


內裝 說明圖 


100 


83 


160 


[單位 公分] 


►抽屜 為兩層 置物架 

、冰頭 I 子母床 I 鏡台 I 雙層床 挑高床 I 


Sleeping  room  = 臥 室系列 | 床組 | 衣櫥 、斗櫃 | 床台 


561 


v.， :r.+ 


一 

_ 麵麵 聽_着 


纖: 


▼ 


內裝 說明圖 


100 


83 


160 


*1}  562-1  (465B) 

** 艾爾莎 5 尺拉 門衣櫥 

寬 150X 深 59X 高 197.7( 公分） 

B54304  (253000) 

(附 內鏡） 

2}  559-4  (469B+A018) 

** 艾爾莎 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 73( 公分） 

B321 22  (102000) 


71.5 


[單位 公分] 


艾爾莎 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 

塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 

抽屜 台灣 製造鋼 珠滑軌 

背板 採美背 式處理 

腳架 黑砂粉 體烤漆 五金架 

手把 台灣 製造鋁 合金烤 漆手把 

*3)  559-5  (468B+A018) 

••••• 

艾爾莎 2.6 尺 五斗櫃 

寬80乂深40乂高118.6(公分） 

B321 18  (98300) 


11 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


562 


採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 

採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 

專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋， 

觸感猶 如實木 

鋼 珠滑軌 

油壓緩 衝後鈕 

採用 3mm 強 化烤漆 玻璃， 

衣櫥門 框鋁合 金材質 

底板 5mm 夾板 

美背 式處理 


本系列 產品皆 可訂做 


格瑞斯 產 品解說 


Grays 

格瑞斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


鏡 

台 


雙 

詹 

床 


563-1  (7+9) 

*** 格瑞斯 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 8汊 深 a 35X 高 98.5( 公分） 

B43252  (210000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

2}  563-2  (8+10) 

** 格瑞斯 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 51 .5X  深 21 3.5X  高 98.5( 公分） 

B4321 0(175000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3}  563-3  (585) 

* 格瑞斯 3.3 尺 掀鏡式 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B32109  (90800) 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 

4}  696-7 
化妝椅 

寬 W 3X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


} 563-4  (586) 

格瑞斯 2 尺 五斗櫃 

寬 60.5X 深 40X 高 1 09.5( 公分） 

B2192  (76700) 


6}  563-5  (584) 

格瑞斯 1 .9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 40X 高 42.5( 公分） 

B6542  (35000) 


V)  563-6  (589) 

格瑞斯 6 尺 被櫥頭 

寬 1 82X 深 26.5X 高 98.5( 公分） 

B32106  (88300) 


8}  563-7  (581) 

格瑞斯 5 尺 被櫥頭 

寬 151.5X  深 26.5X  高 98.5( 公分） 

B1988  (73400) 


(9>  555-1  1 (583-1+582) 

格瑞斯 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 46  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

0 555-12  (583) 

格瑞斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 151_5X  深 187X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 

@ 566-1  (591) 

** 格瑞斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 211. 5X  深 61. 2X  高 196( 公分） 

B54394  (328000) 


可當書 桌使用 .左櫃 附隔板 1 片 


(12}  566-2  (587) 

格瑞斯 6 尺拉 門衣櫥 

寬 182X 深 61.2X 高 公分） 

B54356  (297000) 

(附活 動隔板 3 片） 


13}  566-3  (590) 

** 格瑞斯 5 尺拉 門衣櫥 

寬 1 50.5X 深 61 .2X 高 1 96( 公分） 

B43294  (245000) 


U4)  566-4 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分) 

B3216(13400) 


nr  {5) 

iL  柄、^ r ••• 


I 麵靈 1 


挑高床 


Sleeping r§m  I 臥室 系列床 組衣樹 、斗 糧床 台床頭 子母床 


Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


563 


564 


採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 

採用 PU 耐磨 .耐 水塗裝 

專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋， 

觸感猶 如實木 

鋼 珠滑軌 

油壓緩 衝後鈕 

採用 3mm 強 化烤漆 玻璃， 

衣櫥門 框鋁合 金材質 

底板 5mm 夾板 

美背 式處理 


*9}  566-2  (587) 

**' 格瑞斯 6 尺拉 門衣櫥 

寬 182X 深 61.2X 高 196( 公分） 

B54356  (297000) 

(附活 動隔板 3 片） 


：io)  566-3  (590) 

格瑞斯 5 尺拉 門衣櫥 

寬 1 50.5X  深 61 .2X  高 1 96( 公分) 

B43294  (245000) 


(id  566-4 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3216(13400) 

▼ 5 尺內裝 說明圖 （id) 


72 


137 


27 


本系列 產品皆 可訂做 


格瑞斯 產 品解說 


7 尺內裝 說明圖 •:’ 8 
117  _.•••• 


87.5 


27 


[單位 公分] 

@ 566-1  (591) 

^ 格瑞斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 W1.5X 深 61.2X 高 196( 公分） 

B54394  (328000) 


| 


I 


@ 565-3  (582) 

格瑞斯 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分) 

B2190  (75000) 

(單邊 抽屜） 


6 尺內裝 說明圖 （ 9 

_ 87 _ 


87 


100 


81 


30 


151 


30  55.5 


[單位 公分] 


可當書 桌使用 .左櫃 附隔板 1 片 


■E： Ij  


[單位 公分] 


0 565-1  (6+7)  @ 

' 格瑞斯 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 1 06X  深 21 3.5X  高 98.5( 公分） 

B321 62  (135000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

(2)  563-3  (585)  @ 

*** 格瑞斯 3.3 尺 掀鏡式 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 75.5( 公分） 

B32109  (90800) 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 


化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215  (12500) 


il 


mr 

if 

563-4  (586) 

格瑞斯 2 尺 五斗櫃 

寬 60.5X 深 40X 高 U)9.5( 公分） 

B2192  (76700) 


563-5  (584) 

格瑞斯 1 .9 尺 床頭櫃 

寬 58X 深 40X 高 42.5( 公分） 

B6542  (35000) 


565-2  (580) 

格瑞斯 3.5 尺 被櫥頭 

寬 1 06X 深 26.5X 高 98.5( 公分） 

B9872  (60000) 


i 靈 1 


子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


◄右 為拖拉 式抽屜 •方 便收納 


臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


565 


566 


： 3 / 


•: 


@ 567-6  (3305) 

* 伯妮斯 2.6 尺 五斗櫃 
寬 sox 深 4o.ix 高 im 公分） 
B321 24  (103000) 

(8)  567-7  (3301) 

* 伯妮斯 1.8 尺 床頭櫃 

寬 55X 深 40X 高 47( 公分） 

B7654  (45000) 

@ 567-8  (3304) 

' 伯妮斯 5 尺 被櫥頭 

寬 157X 深 24.4X 高 KM( 公分） 

B32104  (86700) 

0 555-12  (583) 

格瑞斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


0 570-1  (3310) 

伯妮斯 2.5 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 54  (128000) 

@ 570-2  (3312) 

' 伯妮斯 2.5 尺衣櫥 (二 抽） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 66  (138000) 


@ 570-3  (3311) 

* 伯妮斯 2.5 尺衣櫥 (一 抽） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 64  (137000) 


14}  570-4  (3313) 

伯妮斯 1.3 尺衣櫥 (單 吊） 

寬 40X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B3211 0(91700) 

(附活 動隔板 3 片） 


Bernice 

伯妮斯 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


伯妮斯 產 品解說 

材質 採用 符合國 際標準 低甲醛 

防蛀 木心板 +MDF 全包 式材質 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台 灣製造 高級鋼 珠滑軌 
背板 崁 入式美 背處理 
腳座 實木烤 漆腳座 


多 格空間 設計方 便收納 
鏡片為 開門式 


桌 面左右 為推拉 式設計 


[單位 公分] 


；1>  567-1  (9+10) 

伯妮斯 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 1 57X 深 21 1 .4X 高 1 04( 公分) 

B43226  (188000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

::2)  567-2  (3+4) 

伯妮斯 3.3 尺 化妝台 (全 組) 
寬 100X 深 42X 高 134( 公分） 
B321 57  (131000) 

(含 椅） 

3}  567-3  (3302-2) 

伯妮斯 3.3 尺化妝 台下座 

寬 100X 深 42x 高 74( 公分） 

B32121  (101000) 

(含 椅） 


：4)  567-4  (3302-1) 

* 伯妮斯 3.3 尺 化妝鏡 

寬 WOX 深 bX 高 60( 公分） 

B5436  (30000) 

5)  696-6 
化妝椅 

寬 W .5X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 

6}  567-5  (3306) 

伯妮斯 4 尺 六斗櫃 

寬 1 20X 深 40.2X 高 73.8( 公分） 

B321 24  (103000) 


床頭 附三孔 式插座 


斗糧床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


567 


568 


鏡 

台 

佳隹 


3}  567-3  (3302-2) 

" 伯妮斯 3.3 尺化妝 台下座 

寬 100X 深 42X 高 74( 公分） 

B32121  (101000) 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 


逃 

局 

床 


(6)  567-5  (3306) 

伯妮斯 4 尺 六斗櫃 

寬 1 20X 深 40.2X 高 73.8( 公分） 

B321 24  (103000) 


多 格空間 設計方 便收納 
鏡片為 開門式 

蠡 A 


▼ 桌 面左右 為推拉 式設計 

1 曬^% 

、豫、 

!>>>  “ 


9)  569-2  (3303) 

' 伯妮斯 3.5 尺 被櫥頭 

寬 USX 深 24.4X 高 104( 公分） 

B2190  (75000) 


565-3  (582) 

格瑞斯 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

B2190  (75000) 

(單邊 抽屜） 


本系列 產品不 可訂做 


伯妮斯 產 品解說 

材質 採用 符合國 際標準 低甲醛 
防蛀 木心板 +MDF 全包 式材質 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 台 灣製造 高級鋼 珠滑軌 
背板 崁 入式美 背處理 
腳座 實木烤 漆腳座 


•:  5 : 


[單位 公分] 


i.10. 
***** 


__  ^ 


；1>  569-1  (9+10) 

** 伯妮斯 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 1 1 5X 深 2 1 MX 高 1 04( 公分） 

B321 80  (150000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

::2)  567-2  0+4) 

~ 伯妮斯 3.3 尺 化妝台 (全 組） 

寬 100X 深 42X 高 U4( 公分） 

B321 57  (131000) 

(含 椅） 

(附活 動隔板 1 片） 


(4)  567-4  (3302-1) 

** 伯妮斯 3.3 尺 化妝鏡 

寬 100X 深 15X 高 60( 公分） 

B5436  (30000) 

@ 696-6 
化妝椅 

寬 W .5X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


@ 567-6  (3305) 

* 伯妮斯 2.6 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 40.1  X 高 11 7( 公分） 

B321 24  (103000) 

® 567-7  (3301) 

* 伯妮斯 1.8 尺 床頭櫃 

寬 55X 深 40X 高 47( 公分） 

B7654  (45000) 


床頭 附三孔 式插座 


臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


569 


伯妮斯 四款衣 櫥 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


內裝 說明圖 
36.3^  ^ 72.8 


72.8 


72.8 


62.3 


(n:  570-1  (3310) 

* 伯妮斯 2.5 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 54  (128000) 


> 


@ 570-2  (3312) 

伯妮斯 2.5 尺衣櫥 (二 抽） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 66  (138000) 


⑲ 570-3  (3311) 

伯妮斯 2. 5 尺衣櫥 (一 抽） 

寬 76.2X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B321 64  (137000) 


(14)  570-4  (3313) 

伯妮斯 1.3 尺衣櫥 (單 吊) 

寬 40X 深 55.2X 高 204( 公分） 

B3211 0(91700) 

(附活 動隔板 3 片） 


[單位 公分] 


570 


:1:::  571-1  (7+9) 

威爾斯 6 尺 雙人床 (床 箱型) 

寬 1 88.2X 深 a 3.8X 高 97( 公分） 

B321 48  (123000) 

(不含 床墊） 

::2)  571-2  (8+10) 

* 威爾斯 5 尺 雙人床 (床 箱型) 

寬 164X 深 213.8X 高 97( 公分） 

B321 30  (108000) 

(不含 床墊） 

3>  571-3  002) 

威爾斯 3 尺掀鏡 化妝台 

寬 91.2X 深 40X 高 75.8( 公分） 

B32113  (94200) 

(含 椅） 

4)  696-7 
化妝椅 

寬 41 5X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 

B3215  (12500) 


5}  571-4  003) 

威爾斯 2.7 尺 四斗櫃 

寬 81 .5X  深 45.5X  高 1 02.4( 公分) 

B1986  (71700) 


*6)  571-5  001) 

••••• 

威爾斯 1.85 尺 床頭櫃 

寬56乂深35.8乂高41.2(公分) 

B5436  (30000) 


V)  571-6  (107) 

••••• 

威爾斯 6 尺 被櫥頭 

寬 1 88.2X 深 25.8X 高 97( 公分） 

B3211 0(91700) 

▼ 特 殊鋼印 設計， 讓木 紋更有 立體感 


採 深淺收 納空間 設計， 讓 收納更 為便利 


臥 室系列 床組 


、众櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


571 


8 ::  571-7  (106) 

••••• 

威爾斯 5 尺 被櫥頭 

寬 164X 深 25.8X 高 97( 公分） 

B2198  (81700) 


9 )571-8 

••••• 

6 尺床底 

寬 181X 深 188X 高 25( 公分) 

B5438  (31700) 


So;  571-9 

••••• 

5 尺床底 

寬 150X 深 188X 高 25( 公分） 

B5432  (26700) 

Si：  571-10  (110) 

* 威爾斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 212.4X 深 59X 高 197( 公分） 

B54362  (302000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


(12)  571-1  1 (109) 

' 威爾斯 5.2 尺拉 門衣櫥 

寬 156.3X 深 59X 高 197( 公分） 

B43292  (243000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡） 

©571-12 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217  (14200) 


▼ 


內裝 說明圖 
74.2 


74.2 


93.3 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


威爾斯 產 品解說 

材質 面 板採用 MDF 全包 式材質 

側板 正面採 用符合 國際標 準低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用波麗 .耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
五金 附燈具 採用開 關設計 
門片 玻璃為 3mm 強化烤 黑玻璃 
靠枕 高級 緹花布 + 高密度 泡棉 (可 拆洗） 


▼ 內裝 說明圖 
119.4 


93.9 


139.7 


[單位 公分] 


139.7 


44.5 


58.8 


[單位 公分] 


衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


572 


:i)  573-1  (io5) 

威爾斯 5 尺 雙人床 (床 架型) 

寬 1 6似 深 2(M.5X 高 96( 公分） 

B321 76  (147000) 

(不含 床墊） 

2}  571-3  002) 

** 威爾斯 3 尺掀鏡 化妝台 
寬 91.2X 深 40X 高 75.8( 公分） 

B32113  (94200) 

(含 椅） 


3}  696-7 
化妝椅 

寬 W 3X 深 35.5X 高 43.5( 公分） 
B3215  (12500) 

4)  571-4  (103) 

••••• 

威爾斯 2.7 尺 四斗櫃 

寬 81 .5X  深 45.5X  高 1 02.4( 公分） 

B1986  (71700) 

5) 571-5  (101) 

••••• 

威爾斯 1.85 尺 床頭櫃 

寬56乂深35.8乂高41.2(公分） 

B5436  (30000) 


6}  573-2  (105-1) 

••••• 

威爾斯 5 尺 床頭片 

寬 16似 深 9X 高 96( 公分） 

B8760  (50000) 

::7)  571-10  (no) 

** 威爾斯 7 尺拉 門衣櫥 

寬 212.4X 深 59X 高 197( 公分） 

B54362  (302000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡) 

5 571-1  1 009) 

* 威爾斯 5.2 尺拉 門衣櫥 

寬 156.3X 深 59X 高 197( 公分） 

B43292  (243000) 

(本 衣櫥 可另加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


採 深淺收 納空間 設計， 讓 收納更 為便利 


L i^n 


特 殊鋼印 設計， 讓木 紋更有 立體感 


鏡台 雙層床 挑高床 


573 


574-1  (10+1D 

維 多利亞 3 尺旋轉 式化妝 台全組 

寬 92.4X 深 393X 高 1 667( 公分） 

B32167  (139000) 

(含 椅） 

⑭ 574-2  (923) 

* 維 多利亞 2 尺 化妝台 

寬 5狀 深 39.5X 高 1 66.7( 公分） 

B32111  (92500) 

(含 椅） 

@ 574-3  (923) 

* 維 多利亞 旋轉鏡 

寬 33.5X  深 21 .5X  高 1 66.7( 公分） 

B8760  (50000) 


附活 動隔板 


9)571-12 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 WCK 公分） 

B3217(14200) 


：11： 


：10： 


:二 

潤 


3 


Wales 

威爾斯 (! 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


威爾斯 產 品解說 

材質 面 板採用 MDF 全包 式材質 
側板正 面採用 符合國 際標準 
低甲 醇防蛀 木心板 
塗裝 採 用波麗 .耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 
背板 採用崁 入式美 背處理 
門片 玻璃為 3mm 強化烤 黑玻璃 


Sleeping r§m  || 臥 室系列 I 床組 I 衣櫥 、斗櫃 || 床台 || 床頭 I 子母床 I 鏡台 || 雙層床 || 挑高床 


574 


||  i H 

••••• 

(14:: 
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»••• 

••••• 

••••• 
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(i)  575-1  00+12) 

** 波里斯 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 188X 深 211X 高 98.5( 公分） 

B43250  (208000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

@ 575-2  (11+13) 

P 波里斯 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 158X 深 211X 高 见5( 公分） 

B4321 2 (177000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

575-3  (3+4) 

波里斯 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 

寬 93.5X 深 40X 高 156( 公分） 

B32155  (129000) 

(含 椅） 

(3>  575-4  (4908+3608-1) 

** 波里斯 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40X 高 1兄( 公分） 

B32101  (84200) 

(含 椅） 

@ 575-5  (4909) 

~ 波里斯 旋轉鏡 

寬 33.5X 深 21.5X 高 巧6( 公分） 

B7654  (45000) 


5}  575-6  (4907+3608-1) 

波里斯 3 尺 化妝台 

寬 90X 深 40X 高 156( 公分） 

B321 27  (106000) 

(含 椅） 

.6)  696-2 

伊 登實木 化妝椅 

寬 31 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

•7)  575-7  (4906) 

波里斯 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 75( 公分） 

B321 12  (93300) 

•8)  575-8  (4905) 

*** 波里斯 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 45X 高 U)7( 公分） 

B32100  (83300) 

9>  575-9  (4900) 

*** 波里斯 2 尺 床頭櫃 

寬 60X 深 40X 高 46( 公分） 

B5438  (31700) 


；io)  575-10  (4902) 

' 波里斯 6 尺 被櫥頭 

寬 188X 深 24X 高 98.5( 公分) 

B32104  (86700) 

@•575-1  1 (4901) 

' 波里斯 5 尺 被櫥頭 

寬 158X 深 24X 高 98.5( 公分) 

B2190  (75000) 


：12}  5 75-12  (525-1+524) 

• • # • • 

奈德 6 尺抽雁 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 46  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

:13::  625-6  (525) 

奈德 5 尺抽雁 式床底 

寬 1 5 1 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 

577-1  (14+15+16) 

波里斯 6.6 尺組合 式衣櫥 (全 組) 

寬 200X 深 60X 高 200( 公分） 

B54376  (313000) 

(附活 動隔板 5 片） 


(14；  577-2  (4912) 

波里斯 2.6 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 60X 高 200( 公分） 

B321 20  (100000) 


(16；  577-4  (4911) 

波里斯 1.3 尺三 抽衣櫥 

寬 40X 深 60X 高 200( 公分） 

B32106  (88300) 

(附活 動隔板 2 片） 


U5}  577-3  (4913) 

波里斯 2.6 尺衣櫥 (收 納） 

寬 80X 深 60X 高 200( 公分） 

B321 50  (125000) 

(附活 動隔板 3 片） 

▼ 開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


oris 波里斯 


臥 室系列 

Sleeping  room 


I 


本系列 產品皆 可訂做 


子 

母 

床 


波里斯 產 品解說 

材質  採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 — 

塗裝  採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 

表面  專利 技術耐 磨木紋 同調浮 雕壓紋  ^ 

，觸 感猶 如實木 

抽屜  台灣 製造鋼 珠滑軌 

床頭墊  高級 亞麻布 紋乳膠 透氣皮 

+ 髙密 度泡棉 

斗 櫃抽屜 底板 5mm 合板 

背板  美背 式處理 

手把  實木造 型手把 


台 


雙 

詹 

床 


逃 

局 

床 


Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 | 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


575 


576 


子 

母 

床 


鏡 

台 


本系列 產品皆 可訂做 


波里斯 產 品解說 


材質  採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 

塗裝  採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 

表面  專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋， 觸感猶 如實木 

抽屜  台灣 製造鋼 珠滑軌 

斗 櫃抽屜 底板 5mm 合板 

背板  美背 式處理 

手把  實木造 型手把 


577-1  (1+2+3)  (4)  575-7  (4906) 

波里斯 6.6 尺組合 式衣櫥 (全 組）  ~ 波里斯 4 尺 六斗櫃 

寬 200X 深 60X 高 200( 公分）  寬 1 20X 深 45X 高 75( 公分) 


▼ 內裝 說明圖 


[單位 公分] 


B54376  (313000) 

(附活 動隔板 5 片） 

(1)  577-2  (4912) 

*** 波里斯 2.6 尺衣櫥 (雙 吊) 

寬 80X 深 60X 高 200( 公分） 

B321 20  (100000) 

@ 577-3  (4913) 

波里斯 2.6 尺衣櫥 (收 納) 

寬 80X 深 60X 高 200( 公分） 

B321 50  (125000) 

(附活 動隔板 3 片） 

G)  577-4  (4911) 

波里斯 1.3 尺三 抽衣櫥 

寬 40X 深 60X 高 200( 公分） 

B32106  (88300) 

(附活 動隔板 2 片） 


577 


B321 12  (93300) 


內裝 說明圖 


(0  575-3  (2+3) 

' 波里斯 3 尺 旋轉式 化妝台 (全 組) 

寬 93.5X 深 40X 高 156( 公分） 

B321 55  (129000) 

(含 椅） 

@ 575-4  (4908+3608-1) 

波里斯 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40X 高 b6( 公分） 

B32101  (84200) 

(含 椅） 

(:3)  575-5  (4909) 

波里斯 旋轉鏡 

寬 33.5X 深 21.5X 高 156( 公分） 

B7654  (45000) 


*4}  575-6  (4907+3608-1) 

波里斯 3 尺 化妝台 

寬 90X 深 40X 高 b6( 公分） 

B321 27  (106000) 

(含 椅） 

；5)  696-2 

伊 登實木 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


6}  575-8  (4905) 

波里斯 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 45X 高 107( 公分） 

B32100  (83300) 


鏡片 玻璃為 3mm ， 開門式 


床 組衣櫥 、斗 櫃床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


Sleeping  room 
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鏡片 玻璃為 3mm ， 開門式 
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逃 

局 
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；1)  579-1  (11+13) 

** 柏納德 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 188X 深 215X 高 100( 公分） 

B43264  (220000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

2}  579-2  (12+14) 

~ 柏納德 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 158X 深 215X 高 100( 公分） 

B43224  (187000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 

3)  579-3  (3607) 

*** 柏納德 3.3 尺掀鏡 化妝台 

寬 WOX 深 40X 高 75( 公分） 

B32121  (101000) 

(含 椅） 


4 


5 


6 


579-4  (4+5) 

柏納德 3.3 尺組合 化妝台 (全 組) 

寬 1 00X 深 40 〜 75X 高 1 56( 公分） 

B321 99  (166000) 

(含椅 )( 附活 動隔板 3 大 1 小片） 

579-5  (3608) 

柏納德 2 尺 化妝台 

寬 60X 深 40X 高 巧6( 公分） 

B32109  (90800) 

(含 椅) 

579-6  (3609) 

柏納德 1.3 尺側 拉立鏡 化妝台 

寬 40X 深 40 〜 75X 高 1 56( 公分） 

B2190  (75000) 

(附活 動隔板 3 大 1 小片） 

579-7  (3610) 

柏納德 2 尺掀鏡 化妝台 

寬 60X 深 40X 局 75( 公分） 

B2191  (75900) 

(含 椅) 


三向可 掀式面 板設計 
多 功能收 納空間 


@ 696-2 

伊 登實木 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 

(8)  579-8  (3606) 

柏納德 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 45X 高 75( 公分） 

B321 18  (98300) 

@ 579-9  (3605) 

* 柏納德 2.7 尺 五斗櫃 

寬 80X 深 4认 高 106( 公分） 

B321 14  (95000) 

：ici}  579-10  (3600) 

••••• 

柏納德 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 40( 公分） 

B6542  (35000) 

579-1 1 (3602) 

••••• 

柏納德 6 尺 被櫥頭 

寬 188X 深 28X 高 100( 公分） 

B321 18  (98300) 

:fi:  579-12  (3601) 

# 籲參 

柏納德 5 尺 被櫥頭 

寬 15狀 深 28X 高 100( 公分） 

B32102  (85000) 


579 


立一 

櫃 


| 


::13)  575-12  (525-1+524) 

••••• 

奈德 6 尺抽雁 式床底 

寬 1 81 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分) 

B321 46  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 

: S)  625-6  (525) 

••••• 

奈德 5 尺抽雁 式床底 

寬 151.5X  深 187X  高 25.5( 公分) 

B32122  (102000) 

(單邊 抽屜） 

@ 583-23  0617) 

* 柏納德 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65462  (385000) 


6 


0 584-3  (3616) 

柏納德 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54398  (332000) 

@ 584-8  (3615) 

** 柏納德 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54324  (270000) 

(18)  530-1 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217(14200) 


ard 柏納德 


臥 室系列 

Sleeping  room 


I 


子 

母 

床 


本系列 產品皆 可訂做 


柏納德 雙人床 產 品解說 

床頭墊 採用高 級乳膠 透氣皮 + 高密度 泡棉 
床頭 附節能 T5 黃光 燈組 

化妝台 .斗櫃 .床 頭櫃 .衣櫃 產 品解說 

材質 台灣製 造高級 木心板 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 

觸感猶 如實木 
抽屜 抽牆 1 2 mm 夾板. 

採用 M I T 局 級鋼 珠滑軌 
背板 採崁 入式美 背處理 
手把 採用 MDF 材質 優麗坦 烤漆. 

飾條 手把一 體成型 
衣櫥 門片 採用高 € 耐重滑 輪組. 

耐 用平順 低噪音 
斗櫃 抽 屈底板 5mm 夾板 


鏡 

台 


雙 

詹 

床 


逃 

局 
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化妝台 展開圖 
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專利 證號： 新型第 M466786 號 
本系 列產品 擁有智 慧財# 權. 仿 冒必究 
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專利 證號： 新型第 M466 了 86 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿冒 


@ 583-7  (3618) 

~ 柏納德 7.5 尺拉 門衣櫥 

寬 222X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B65480  (400000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡) 

@ 584-8  (3615) 

** 柏納德 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54324  (270000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


f 7.5 尺 內裝圖 


Bernard 

柏納德 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


柏納 德衣櫃 產 品解說 

材質 台灣製 造高級 木心板 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 

觸感猶 如實木 
抽屜 抽牆 1 2 mm 夾板. 

採用 M IT 高級鋼 珠滑軌 
背板 採崁 入式美 背處理 
衣櫥 門片 採用高 級耐重 滑輪組 .耐 用平順 低噪音 


▼ 5 尺 內裝圖 
•••••  ••••• 

1 ) ⑷ 


581 


2 


5 


一 


2.5 尺 

(3811) 

(附 活動板 4 片） 


2.5 尺 

(3812) 


2.5 尺 

(3813) 


2.5 尺 

(3814) 


2 尺 

(3815) 

(附 活動板 4 片） 


2 尺 

(3816) 


•9)  583-23  (3617) 

柏納德 7 尺拉 門衣櫥 

寬 210X 深 59.5X 高 1 98( 公分） 

B65462  (385000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡) 


10)  584-3  (3616) 

*** 柏納德 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分） 

B54398  (332000) 

(本 衣櫥可 另訂加 1 80 度 拉門式 內鏡） 


㈣ 530-1 

••••• 

內鏡 

寬 40X 高 100( 公分） 

B3217  (14200) 


9 : ：10： 


7 尺 內裝圖 


153 


I 


維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


69 


： 2 : 

••••• 

69 


:•  3 
••••• 

69 


: 4 ；• 
••••• 

69 


5 ;• 
••••• 

57.3 


::  6 
••••• 

57.3 


(X) 

rT 

CD 

o 


, , 
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挑高床 


衣櫥 、斗櫃 I 床台 I 床頭 II 子母床 
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臥 室系列 
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維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


583-1 

1+1+1 

B65494  (412000) 

583-8 

1 +3+3 

B65488  (407000) 

583-14 

2+3+3 

B65490  (408000) 

583-2 

1+1+2 

B65496  (413000) 

583-9 

1+3+4 

B65474  (395000) 

583-15 

2+3+4 

B65478  (398000) 

583-3 

1+1+3 

B65490  (408000) 

583-10 

1+4+4 

B65460  (383000) 

583-16 

2+4+4 

B65464  (387000) 

583-4 

1+1+4 

B65478  (398000) 

583-1 1 

2+2+2 

B76502  (418000) 

583-17 

3+3+3 

B65484  (403000) 

583-5 

1+2+2 

B76500  (417000) 

583-12 

2+2+3 

B65496  (413000) 

583-18 

3+3+4 

B65472  (393000) 

583-6 

1+2+3 

B65494  (412000) 

583-13 

2+2+4 

B65484  (403000) 

583-19 

4+4+3 

B65458  (382000) 

583-7 

1+2+4 

B65480  (400000) 

583-20 

4+4+4 

B65444  (370000) 

583-21 

1+1+5 

B65460  (383000) 

583-28 

1+4+6 

B65426  (355000) 

583-35 

3+3+5 

B65454  (378000) 

583-22 

1+1+6 

B65444  (370000) 

583-29 

2+2+5 

B65466  (388000) 

583-36 

3+3+6 

B65438  (365000) 

583-23 

1+2+5 

B65462  (385000) 

583-30 

2+2+6 

B65450  (375000) 

583-37 

3+4+5 

B65440  (367000) 

583-24 

1+2+6 

B65446  (372000) 

583-31 

2+3+5 

B65460  (383000) 

583-38 

3+4+6 

B65424  (353000) 

583-25 

1+3+5 

B65456  (380000) 

583-32 

2+3+6 

B65444  (370000) 

583-39 

4+4+5 

B65426  (355000) 

583-26 

1 +3+6 

B65440  (367000) 

583-33 

2+4+5 

B65446  (372000) 

583-40 

4+4+6 

B6541 0(342000) 

583-27 

1+4+5 

B65442  (368000) 

583-34 

2+4+6 

B65430  (358000) 

583 


維爾達 六款衣 櫥內裝 ■ 多種變 化組合 ■ 可自 由搭配 


5 6 


GO 

,3 

>0 

13 


組 合範例 


組 合範例 


5 ： ： 6 ： 5 


6 : : 5 : : 6 


柏納德 6 尺拉 門衣櫥 

寬 185X 深 59.5X 高 198( 公分） 


臥 

室 

系 

列 


||-|| 

願 驗 "^1 


584-1 

5+5+5 

B65432  (360000) 

584-2 

5+5+6 

B6541 4 (345000) 

584-3 

6+6+5 

B54398  (332000) 

584-4 

6+6+6 

B54382  (318000) 

衣 

\ 


貝 


| 


柏納德 5 尺拉 門衣櫥 

寬 149X 深 59.5X 高 198( 公分) 


584-5 

1+1 

B54342  (285000) 

584-6 

1+2 

B54344  (287000) 

584-7 

1+3 

B54338  (282000) 

584-8 

1+4 

B54324  (270000) 

584-9 

2+2 

B54348  (290000) 

I 


組 合範例  組 合範例 


584-10 

2+3 

B54342  (285000) 

584-1 1 

2+4 

B54328  (273000) 

584-12 

3+3 

B54336  (280000) 

584-13 

3+4 

B54322  (268000) 

584-14 

4+4 

B54308  (257000) 

子 

母 

床 


逃 

[R] 

床 
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專利 證號： 新型第 M46 
本系 列産品 擁有智 慧財 


了 86 號 


仿 冒必究 


0 585-1  (7+9) 

' 羅德尼 6 尺 雙人床 

寬 182X 深 212.8X 高 98( 公分) 

B43224  (187000) 

(不含 床墊） 


麥倫 化妝椅 

寬 31 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分) 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


(8)  585-7  (8811) 

| 鲁 

羅德尼 5 尺 床頭相 

寬 152X 深 24.8X 高 98( 公分) 

B32108  (90000) 


0 671 -6  (1004) 

羅莎琳 5 尺床底 (白 色皮) 

寬 152X 深 190X 高 30( 公分） 

B2192  (76700) 


@ 588-1  (8813) 

* 羅德尼 5 尺拉 門衣櫥 

寬 152X 深 59X 高 199( 公分) 

B43296  (247000) 

(附 內鏡） 


Rodney 

羅德尼 


CD 


,3 

go 

13 


臥 

室 

系 

列 


衣 


立 __ 


| 


蠢 


子 

母 

床 


@ 585-2  (8+10) 

' 羅德尼 5 尺 雙人床 

寬 152X 深 212.8X 高 98( 公分） 

B43200  (167000) 

(不含 床墊） 

(3)  585-3  (8802) 

' 羅德尼 3.5 尺掀鏡 化妝台 

寬 1 06.4X 深 45.6X 高 75( 公分) 

B32135  (113000) 

(含 椅） 


▼ 床頭 箱採可 掀式. 內可置 物設計 


585 


@ 585-4  (8803) 

羅德尼 4 尺 六斗櫃 

寬 121 X 深 45X 高 75( 公分) 

B321 22  (102000) 


9 ) 671-5  0004) 

• # • • 

羅莎琳 6 尺床底 (白 色皮) 

寬 181X 深 190X 高 30( 公分） 

B32104  (86700) 


(6)  585-5  (8801) 

••••• 

羅德尼 1 .7 尺 床頭植 

寬 52.3X  深 40.3X  高 47.3( 公分) 

B6542  (35000) 

(7)  585-6  (8812) 

鲁鲁 鲁鲁參 

羅德尼 6 尺 床頭相 

寬 182X 深 2《8X 高 98( 公分） 

B321 20  (100000) 


臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


羅德尼 產 品解說 


材質 正面 採用符 合國際 標準低 甲醇. 

防柱 木心板 +MDF 全包 式材質 
塗裝 採用 優麗坦 .耐磨 .耐 水塗裝 
表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 
觸感猶 如實木 


逃 

[R] 

床 


側板 採 用符合 國際標 準低甲 醇防柱 木心板 
+ 科技皮 

抽屜 採用 局級鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
門片 拉門 採用靜 音導輪 .鋁合 金飾條 
腳座 實木 


586 


587-1  (8814) 

羅德尼 7 尺拉 門衣櫥 

寬 212X 深 59X 高 199( 公分) 

B54380  (317000) 

(附 內鏡） 


2}  585-3  (8802) 

* 羅德尼 3.5 尺掀鏡 化妝台 

寬 1 06.4X 深 45.6X 高 75( 公分） 

B32135  (113000) 

(含 椅） 


3}  696-1 
麥倫 化妝椅 

寬 3 1 .5X  深 38.5X  高 68.5( 公分） 

B3219(15900) 

(坐高 41 公分） 


00 

3 

o 

3 


專利 證號： 新型第 M466786 號 
本 系列產 品擁有 智慧財 產權. 仿 冒必究 


內裝 說明圖 

71.5  … 56.5 … 71.5 


100 


159.7 


22.9 


[單位 公分] 


▼ 可當書 桌使用 


床組 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


臥室 系列 


587 


Rodney 

羅德尼 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


羅德尼 產 品解說 

材質 正面 採用符 合國際 標準低 甲醇. 

防柱 木心板 +MDF 全包 式材質 
塗裝 採用 優麗坦 .耐磨 .耐 水塗裝 
側板 採 用符合 國際標 準低甲 醇防柱 木心板 
+ 科技皮 

表面 專利技 術耐磨 木紋同 調浮雕 壓紋. 

觸感猶 如實木 
抽屜 採用 高級鋼 珠滑軌 
背板 採美背 式處理 
門片 拉門 採用靜 音導輪 .鋁合 金飾條 
腳座 實木 


內裝 說明圖 
71.5 


71.5 


100 


43.5 


22.9 


159.7 


22.9 


[單位 公分] 


；1>  588-1  (8813) 

* 羅德尼 5 尺拉 門衣櫥 

寬 152X 深 59X 高 199( 公分) 

B43296  (247000) 

(附 內鏡） 

2}  585-4  (8803) 

••••• 

羅德尼 4 尺 六斗櫃 

寬 121X 深 45X 高 乃( 公分） 

B321 22  (102000) 


系 列參考 請參考 837 頁 

系 列參考 請 參考 845 頁 

系 列參考 請參考 897 頁 

系歹 丨」## 請參考 91 7 頁 

_JL 


Sleeping r§m  臥室系 列床組 衣櫥、 斗櫃床 台床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


'i>  589-1  (7+9) 

' 優娜 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 182X 深 21 IX 高 106( 公分） 

B43266  (222000) 

(不 含床墊 )( 單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


*5}  589-4  (uos) 

* 優娜 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 


9}  589-8  (630+631-1) 

塔利斯 6 尺抽屜 式床底 

寬 1 81 .5X^1 87X  高 25.5( 公分） 

B32146  (122000) 

(單 邊抽屜 )(3.5 尺 +2.5 尺） 


2}  589-2  (8+10) 

優娜 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 152X 深 21 IX 高 106( 公分） 

B43226  (188000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


6 } 589-5  (U04) 

••••• 

優娜 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 47( 公分） 

B6548  (40000) 


589-9  (631) 

塔利斯 5 尺抽屜 式床底 

寬 1 51 .5X  深 1 87X  高 25.5( 公分） 

B321 22  (102000) 

(單邊 抽屜） 


；3>  589-3  (U06) 

' 優娜 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 136( 公分） 

B321 24  (103000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


7}  589-6  (U03) 

••••• 

優娜 6 尺 被櫥頭 

寬 182X 深 24X 高 106( 公分） 

B321 20  (100000) 


592-1  (U09) 

' 優娜 7 尺拉 門衣櫥 

寬 21 IX 深 60X 高 207( 公分) 

B65400  (333000) 

(附 內鏡） 


592-3  (uio) 

* 優娜 1.5 尺 開放置 物衣櫥 

寬 46X 深 46X 高 207( 公分） 

B1986  (71700) 

(可 左右 擺放） 


開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


• 3 


(14:::  589-10  (ui3) 

優娜 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 120X 深 45X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 

(附活 動隔板 1 片） 


Yon  Na 

優娜 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


優娜 產 品解說 

材質 採用 符合國 際標準 低甲醛 
防蛀 木心板 

塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 鋼 珠滑軌 

床頭墊 高級 麻棉布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗) 
腳座 黑砂粉 體烤漆 五金架 
背板 美背 式處理 


■■ 也 


{14： 


(4)  593-4  (A07-1) 

" 愛莎 化妝椅 

寬 42X 深 30X 高 41( 公分) 

B3218(15000) 


(8；}  589-7  (U02) 

••••• 

優娜 5 尺 被極頭 

寬 152X 深 24X 高 106( 公分) 

B32104  (86700) 


@ 592-2  (U08) 

* 優娜 5 尺拉 門衣櫥 

寬 146X 深 60X 高 207( 公分) 

B54320  (267000) 

(附 內鏡） 


I 


I 


| 


| 


立一 

櫃 


立一 

櫃 
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召 
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子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


I 


►抽屜 為兩層 置物架 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


9 

8 

5 


臥 室系列 


臥室 系列 


•:  1 :•  591  -1  (6+7) 

' 優娜 3.5 尺 被櫥式 單人床 

寬 106X 深 21 IX 高 106( 公分) 

B321 70  (142000) 

(不 含床墊 )( 單邊 抽屜） 


(4)  589-4  (uos) 

* 優娜 4 尺 六斗櫃 

寬 120X 深 40X 高 76( 公分） 

B2198  (81700) 


(7>  591-3  (630) 

塔利斯 3.5 尺抽屜 式床底 

寬 106X 深 187X 高 25.5( 公分） 

B2190  (75000) 

(單邊 抽屜） 


2}  589-3  (U06) 

' 優娜 3.3 尺 化妝台 

寬 100X 深 40X 高 136( 公分） 

B321 24  (103000) 

(含 椅） （附活 動隔板 1 片） 


；5>  589-5  (U04) 

* 優娜 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 47( 公分) 

B6548  (40000) 


*8}  878-2  (U17) 

* 優娜 2.7 尺開 門書櫥 

寬 80.5X 深 30X 高 181( 公分） 

B2198  (81700) 

(附活 動隔板 1 大 1 小片） 


；3>  593-4  (A07-1) 

" 愛莎 化妝椅 

寬 42X 深 30X 高 41( 公分) 

B3218(15000) 


開門式 鏡片 玻璃為 3mm 


2 :• 


6)591-2  (U01) 

••••• 

優娜 3.5 尺 被櫥頭 

寬 106X 深 24X 高 106( 公分) 

B1980  (66700) 


15 


4) 


(9)  878-4  (U14+U15+U18) 

' 優娜 5 尺 L 型二 抽書桌 
寬 151X 深 60X 高 181( 公分） 
B32144  (120000) 

(附活 動隔板 2 片） 

@ 878-3  (ui6) 

* 優娜 2.7 尺二 抽書櫥 

寬 80.5X 深 30X 高 181( 公分） 

B32106  (88300) 

(附活 動隔板 1 大 1 小） 


■ 


0 


：10： 


9 


8 


參 


臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


►抽屜 為兩層 置物架 


591 


本系列 產品皆 可訂做 


優娜 產 品解說 


材質 


採用 符合國 際標準 低甲醛 
防蛀 木心板 

採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
鋼 珠滑軌 

床頭墊 高級 麻棉布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗) 
腳座 黑砂粉 體烤漆 五金架 
背板 美背 式處理 


塗裝 

抽屜 


*1>  592-1  (U09) 

* 優娜 7 尺拉 門衣櫥 

寬 21 IX 深 60X 高 207( 公分) 

B65400  (333000) 

(附 內鏡） 

::2)  592-2  (uos) 

* 優娜 5 尺拉 門衣櫥 

寬 146X 深 60X 高 207( 公分) 

B54320  (267000) 

(附 內鏡） 


；3>  592-3  (U10) 

* 優娜 1.5 尺 開放置 物衣櫥 

寬 46X 深 46X 高 20八 公分） 

B1986  (71700) 

(可 左右 擺放） 


592 


31.5 


1 


101 


31.5 


28.5 


■ -0  ^ 


內裝 說明圖 

69  . 61.5  . 69 


內裝 說明圖 
69  … 69 


100 


85.5 


100 


150 


J 


85.5 


ja 


150 


30  30  [單位 公分] 
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[單位 公分] 
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床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


} 593-1  (7+9) 

愛莎 6 尺 被櫥式 雙人床 

寬 183X 深 212X 高 98( 公分） 

B321 60  (133000) 

(不含 床墊） 


4}  593-4  (A07-1) 

** 愛莎 化妝椅 

寬 42X 深 30X 高 41( 公分) 

B3218(15000) 


2)  593-2  (8+10) 

愛莎 5 尺 被櫥式 雙人床 

寬 153X 深 212X 高 98( 公分） 

B32138  (115000) 

(不含 床墊） 


5}  593-5  (A06) 

愛莎 2.7 尺 五斗櫃 

寬 81 X 深 48X 高 120( 公分） 

B32122  (102000) 


:3)  593-3  (A07) 

* 愛莎 3 尺 化妝台 

寬 90X 深 40X 高 78( 公分） 

B321 22  (102000) 

(含 椅） 


*6)  593-6  (A05) 

••••• 

愛莎 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 46( 公分） 

B6548  (40000) 


：7>  593-7  (A04) 

••••• 

愛莎 6 尺 被櫥頭 

寬 183X 深 24X 高 98( 公分） 

B32122  (102000) 


I 議 _J  ■ b 


1圃_ 

It* 


593 


系 列參考 請 參考 ％2 頁 


系 列參考 請 參考 859 頁 


系 列參考 請 參考 895 頁 


co 

cT 

3 

o 

3 


(8>  593-8  (A02) 

• • # • • 

愛莎 5 尺 被櫥頭 

寬 153X 深 24X 高 98( 公分) 

B32106  (88300) 


(9)  593-9 

••••• 

6 尺床底 

寬 181X 深 188X 高 25( 公分) 

B5438  (31700) 


(10；  593-10 

••••• 

5 尺床底 

寬 150X 深 188X 高 25( 公分) 

B5432  (26700) 


@ 593-1  1 (A19) 

愛莎 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 120X 深 45X 高 88.5( 公分) 

B3211 0(91700) 

(附活 動隔板 2 片） 


臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


@ 596-3  (A09) 

' 愛莎 2.6 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 57X 高 202( 公分) 

B321 30  (108000) 


(14)  596-4  (Aio) 

••••• 

愛莎 1.5 尺三 抽衣櫥 

寬 45X 深 57X 高 202( 公分) 

B321 16  (96700) 

(附活 動隔板 2 片） 


I 


Ailsa 

■rry  -+H- 

愛沙 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品皆 可訂做 


愛莎 產 品解說 

材質 採用 符合國 際標準 低甲醛 
防蛀 木心板 

塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽屜 鋼 珠滑軌 

床頭墊 高級 麻棉布 + 高密度 泡棉 (不可 拆洗) 
腳座 橡膠 木實木 
背板 美背 式處理 


宮 格設計 .側 板採高 低設計 .方 便收納 


子 

母 

床 


鏡 

台 


雙 

詹 

床 


逃 

局 

床 


坐墊 上掀式 .內 可置物 


1T 

••••• 

4) 


594 


：13： 


596-1  (12+13+14) 

愛莎 6.7 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 205X 深 57X 高 202( 公分） 

B54398  (332000) 

(附活 動隔板 5 片） 


；12}  596-2  (A08) 

愛莎 2.6 尺衣櫥 (收 納） 

寬 80X 深 57X 高 202( 公分) 

B32152  (127000) 

(附活 動隔板 3 片） 


Sleeping 


room 


臥室系 列床組 


衣櫥 、斗櫃 


床台 


595~1  (7+9) 

愛莎 6 尺 雙人床 

寬 183X 深 196X 高 98( 公分) 

B321 18  (98300) 

(不含 床墊） 


(4)  593-4  (A07-1) 
p 愛莎 化妝椅 

寬 42X 深 30X 高 41( 公分） 

B3218(15000) 


® 595-4  (A01) 

* 愛莎 5 尺 床頭片 

寬 153X 深 8X 高 98( 公分) 

B8766  (55000) 


2}  595-2  (8+10) 

** 愛莎 5 尺 雙人床 

寬 153X 深 196X 高 98( 公分) 

B2198  (81700) 

(不含 床墊） 


(5)  593-5  (A06) 

••••• 

愛莎 2.7 尺 五斗櫃 

寬 81 X 深 48X 高 120( 公分） 

B32122  (102000) 


V)  593-9 

••••• 

6 尺床底 

寬 181X 深 188X 高 25( 公分) 

B5438  (31700) 


*3}  593-3  (A07) 

* 愛莎 3 尺 化妝台 

寬 90X 深 40X 高 78( 公分) 

B32122  (102000) 

(含 椅） 


3 


I 


6)  593-6  (A05) 

••••• 

愛莎 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54X 深 40X 高 46( 公分） 

B6548  (40000) 


(7)  595-3  (A03) 

••••• 

愛莎 6 尺 床頭片 

寬 183X 深 8X 高 98( 公分) 

B1980  (66700) 


坐墊 上掀式 .內 可置物 


：io：  593-10 

••••• 

5 尺床底 

寬 150X 深 188X 高 25( 公分) 

B5432  (26700) 


(ii)593-11  (M9) 

*** 愛莎 4 尺 多功能 置物櫃 

寬 120X 深 45X 高 88.5( 公分） 

B32110(91700) 

(附活 動隔板 2 片） 


宮 格設計 .側 板採高 低設計 .方 便收納 


臥 室系列 床組 衣櫥 、斗櫃 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 
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彳__ 


本系列 產品皆 可訂做 


愛莎 產 品解說 

材質 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
塗裝 採 用優麗 坦耐磨 .耐 水塗裝 
抽 ^ 鋼 珠滑軌 
床頭墊 高級 麻棉布 + 高密 度泡棉 
(不可 拆洗） 

腳座 橡膠 木實木 
背板 美背 式處理 


596-1  (12+13+14) 

愛莎 6.7 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 205X 深 57X 高 202( 公分） 

B54398  (332000) 

(附活 動隔板 5 片） 


@ 596-3  (A09) 

* 愛莎 2.6 尺衣櫥 (雙 吊） 

寬 80X 深 57X 高 202( 公分) 

B321 30  (108000) 


內裝 說明圖 

76.8  … 42 


76.8 


30 


134 


14.5 


g= 

M 


活 動隔板 


活 動隔板 


活 動隔板 

118iJ 


活 動隔板 


100 


L. 


(12)  596-2  (A08) 

••••• 

愛莎 2.6 尺衣櫥 (收 納） 

寬 80X 深 57X 高 202( 公分) 

B32152  (127000) 

(附活 動隔板 3 片） 


神 596-4  (A10) 

••••• 

愛莎 1.5 尺三 抽衣櫥 

寬 45X 深 57X 高 202( 公分) 

B321 16  (96700) 

(附活 動隔板 2 片） 
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Sleeping  room 

h AL 


臥 室系列 


床台 


床頭 


子母床 


鏡台 


雙層床 


挑高床 


597-1  (9+1D 

⑷ 597-4  (673) 

••••• 

(7)  597-7  (674) 

諾維雅 6 尺 被櫥式 雙人床 

諾維雅 3.5 尺化妝 台下座 

諾維雅 3 尺 五斗櫃 

寬 182X 深 213X 高 103( 公分） 

寬 1 (MX 深 44.5X 高 76.5( 公分） 

寬 92X 深 44.5X 高 124( 公分) 

B321 54  (128000) 

B321 76  (147000) 

B321 90  (158000) 

(不含 床墊） 

(含 椅） 

597-2  (10+12) 

(5)  597-5  (673-1) 

••••• 

(8  .)  597-8  (672) 

• • # • • 

諾維雅 5 尺 被櫥式 雙人床 

諾維雅 化妝鏡 

諾維雅 1.7 尺 床頭櫃 

寬 151 .5X 深 21 3X 高 103 公分） 

寬 S0X 深 13X 高 90.5( 公分） 

寬 51.5X 深 40X 高 52( 公分） 

B32132  (110000) 

B8766  (55000) 

B1980  (66700) 

(不含 床墊） 

597-3  (4+5) 

(6)  597-6 

#«鲁鲁 參 

( 9 ::  597-9  (671) 

諾維雅 3.5 尺 化妝台 (全 組） 

諾維雅 化妝椅 

諾維雅 6 尺 被櫥頭 

寬 104X 深 44.5X 高 167( 公分） 

寬 45X 深 35X 高 42( 公分） 

寬 182X 深 25X 高 103( 公分) 

B43242  (202000) 

B4328  (23400) 

B3211 0(91700) 

(含 椅） 

灘 IIL^ 


系 列參考 請參考 766 頁 

系 列參考 請 參考 838 頁 

系 列參考 請 參考 929 頁 

Sleeping  §m  = 臥 室系列 || 床組 I 衣櫥、 斗 M 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


瓜 QjmnirnrnrnTmill 


山 iihiiii 丨丨 丨丨丨 丨丨丨 丨丨丨 _ 丨丨 丨丨丨 丨丨丨 丨丨丨 丨丨丨丨丨丨 吼酬皿 1 皿 


@ 597-1 0 (670) 

諾維雅 5 尺 被櫥頭 

寬 151.5X 深 25X 高 103( 公分) 

B2194  (78400) 


U1)  597-11 

• • * • • 

6 尺床底 

寬 180X 深 188X 高 25( 公分) 

B6544  (36700) 


©597-12 

••••• 

5 尺床底 

寬 150X 深 188X 高 25( 公分) 

B5438  (31700) 


(l3；  599-1  (675) 

*** 諾維雅 8 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 241.5X 深 59X 高 198( 公分） 

B76594  (495000) 


@ 599-2  (675) 

** 諾維雅 2.7 尺衣櫥 

寬 80.5X 深 59X 高 198( 公分) 

B321 98  (165000) 


Nuowei  Ya 

諾維雅 

臥 室系列 

Sleeping  room 


- 本系列 產品不 可訂做 


諾維雅 產 品解說 

材質 正 面實木 

+1  8mmMDF 全包式 材質三 層噴漆 
側板 採 用波麗 符合國 際標準 低甲醇 木心板 
桌面 採用 25mmMDF 全包式 材質三 層噴漆 
塗裝 採用 優麗坦 (環保 漆)， 

經紅 外線處 理耐磨 .耐 防黃烤 漆塗裝 
抽屜 採用鋼 珠滑軌 抽屈底 板採用 5mm 合板 
背板 採美背 式處理 
手把 古典 雙色烤 漆手把 
床頭墊 柔纖 皮皮革 + 高密 度泡綿 
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(i)  599-1  (675) 

* 諾維雅 8 尺組 合衣櫥 (全 組) 

寬 241.5X 深 59X 高 198( 公分） 

B76594  (495000) 


@ 599-2  (675) 

*** 諾維雅 2.7 尺衣櫥 

寬 80.5X 深 59X 高 198( 公分） 

B321 98  (165000) 


內裝 說明圖 


經典 古典風 格線條 


[單位 公分] 
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weeping im  = 臥 室系列 | 床組 | 衣櫥 、斗櫃 | 床台 床頭 子母床 鏡台 雙層床 挑高床 


599 


正 面貫木 

+1  8mmMDF 全包 式材質 
— J 曾 卩責 

S 用波麗 符合國 際標準 低甲醇 木心板 
採用 25mmMDF 全包式 材質三 層噴漆 
採用 優麗坦 (環保 漆)， 

經紅外 線處理 耐磨. 

耐 防黃烤 漆塗裝 

採用鋼 珠滑軌 抽屜底 板採用 5mm 合板 
採美背 式處理 
古典 雙色烤 漆手把 


內裝 說明圖 


本系列 產品不 可訂做 


諾維雅 產 品解說 


-户 


參 


597-3  (1+2) 

諾維雅 3.5 尺 化妝台 (全 組) 

寬 1CHX 深 44.5X 高 167( 公分） 

B43242  (202000) 

(含 椅) 


— 

' ■ — — 


} 597-4  (673) 

諾維雅 3.5 尺化妝 台下座 

寬 1 04X 深 44.5X 高 76.5( 公分） 

B321 76  (147000) 

(含 椅） 


2}  597-5  (673-1) 

諾維雅 化妝鏡 

寬 80X 深 13X 高 90.5( 公分） 

B8766  (55000) 


:3)  597-6 

諾維雅 化妝椅 

寬 45X 深 35X 高 42( 公分） 

B4328  (23400) 


4}  597-7  (674) 

** 諾維雅 3 尺 五斗櫃 

寬 92X 深 44.5X 高 124( 公分） 

B321 90  (158000) 


權 i 


Sleeping r§m  臥室 系列床 組衣櫥 、斗櫃 床台床 頭子母 床鏡台 雙層床 挑高床 
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:i:::  601-1  (XS003-1) 

~ 依丹 5 尺 雙人床 

寬 1 62.6X  深 206.6X  高 1 00.5( 公分） 

B321 70  (142000) 

(不 含床墊 )( 附 四分正 夾板） 

2)  601-2  (3+4) 

** 依丹 3.3 尺 化妝台 (全 組） 

寬 100X 深 45.5X 高 155( 公分） 

B32100  (83300) 

(含 椅） 

::3)  601-3  (9802) 

依丹 3.3 尺化妝 台下座 

寬 WOX 深 45.5X 高 75( 公分） 

B9877  (64200) 

(含 椅） 


4}  601-4  (9802-2) 

* 依丹 2 尺 化妝鏡 

寬 60X 深 以从 高 80( 公分） 

B4323  (19200) 

•5 ::  696-6 
化妝椅 

寬 41 .5X  深 35.5X  高 43.5( 公分) 

B3215  (12500) 

6}  601-5  (4+7) 

* 里安 3.3 尺 化妝台 (全 組） 

寬 100X 深 45.5X 高 155( 公分） 

B1980  (66700) 

(含 椅） 


>}  601-6  (9803) 

' 里安 3.3 尺化妝 台下座 

寬 WOX 深 45.5X 高 75( 公分） 

B7657  (47500) 

(含 椅） 

；8  )601-7  (9804) 

* 依丹 4 尺 六斗櫃 

寬 1 20X 深 45.5X 高 76.5( 公分） 

B3211 0(91700) 

9)601-8  (9805) 

* 依丹 3 尺 五斗櫃 

寬 89X 深 45.4X 高 U3( 公分） 

B3211 0(91700) 


系 列參考 請 參考 頁 


系 列參考 請參考 93 ◦頁 
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室 

系 

列 
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(10)  601-9  (9801) 

••••• 

依丹 1.8 尺 床頭櫃 

寬 54.5X 深 41X 高 49( 公分） 

B8760  (50000) 


0 603-2  (9810) 

* 依丹 2.7 尺雙 吊衣櫥 

寬 81 X 深 58X 高 197.5( 公分) 

B321 30  (108000) 


@ 603-3  (9809) 

依丹 2.7 尺單 吊衣櫥 

寬 8U 深 58X 高 公分） 

B321 30  (108000) 

▼ 鏡片 玻璃為 3mm. 可左 右移動 


Edan 依丹 

臥 室系列 

Sleeping  room 


本系列 產品不 可訂做 


依丹 雙人床 產 品解說 

材質 MDF 全烤 式材料 
塗裝 純鋼 琴烤漆 超硬度 .採用 優麗坦 
( 環 保漆） 經 紅外線 處理. 耐磨. 

耐防 黃烤漆 
床板 附四 分床板 
腳座 實木 

依丹 化妝台 .斗櫃 .床 頭櫃 .衣櫃 產 品解說 

材質 桌面 與上飾 條採用 高級實 木烤漆 
正面 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 
+MDF 全包 式材質 

側板 採 用符合 國際標 準低甲 醛防蛀 木心板 

抽屜 彳米用 髙級鋼 珠滑軌 

背板 採美背 式處理 

塗裝 採用優 ^坦 環保漆 .耐磨 .耐 水塗裝 

鏡面 3mm 玻璃 

腳 實 木烤漆 

手把 實 木烤漆 
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